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विद्युत् मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 15 फरवरी , 1996 


" ( 1 ) कोई भी व्यक्ति पूर्णकालिक सदस्य के पद की 

नियुक्ति के लिए पान नहीं होगा, जब तक कि 
उसने , --- 


( क ) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन 

कम से कम तीन वर्ष के लिए नियमित आधार 
पर मुख्य इंजीनियर या समतुल्य या उच्चतर 
श्रेणी का पद धारण न किया हो , या 


सा . का . नि . 101 ( अ ) . -- केन्द्रीय सरकार ,विद्युत् ( प्रदाय ) 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 54) की धारा 4ख द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण 
( अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्ते ) 
नियम , 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाती है , अर्थात् : - -- 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत् 
प्राधिकरण ( अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा के निबंधन 
और शर्ते ) संशोधन नियम , 1996 है । 

( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण ( अध्यक्ष और अन्य सदस्यों 
की सेवा के निबंधन और शर्ते ) नियम, 1988 के नियम 3 में , - - 


( ख ) राज्य विद्युत् बोर्ड या अर्द्ध सरकारी संगठन 

या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या किसी विश्व 
विद्यालय या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 
के अधीन खंड ( क ) में उल्लिखित उस पद के 
समतुल्य कोई पद धारण न किया हो , 


( ख ) उप नियम ( 3 ) को उप नियम ( 2 ) के रूप में 

पुनः संख्यांकित किया जाएगा , 
( ग ) उप नियम ( 4 ) को उप नियम ( 3 ) के रूप में पुन : 

संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः 


( क ) उप नियम ( 1 ) और उप नियम ( 2 ) के स्थान पर 

निम्नलिखित उप नियम रखे जाएंगे , अर्थात् : --- 
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THIf sq f1qF ( 3 ) , ft4F ( 3 ) ” 

शब्द , कोष्ठक और अंक के स्थान पर " उप नियम 
( 2 ) " W , 63 # Titi TE FITTI I 


2 . In rulo 3 of the Central Electricity Authority ( Teim . 
and Conditions of Service of Chairman and other Members ) 
Rules , 1988 , 


(a ) for sub - rules ( 1) and (2 ), the following 

shall be substituted , namely : 


sub -rulo 


Pitaji . 12/ 96 / FT. . ?- 60012 /1/93 -31T1 .- 1] 

27. 01 . Thihirota , wat afta 


" ( 1 ) No pcrsou shall be cligible for appointment tu 

the office of a full -time Member unless lic has held 


( a ) the post of Chief Engineer or equivalent or higher 

grade on a regular basis for at least three years 
under the Central Government or a State Goverii 
ment or 


faqat - - 7 PHTH . T. Fr. 17 . 123, arta 27 

फरवरी, 1988 द्वारा भारत के राजपन में प्रकाशित 
firm your TTFIT Ft. fo . 598 , 
aita 30 770FIT, 1992 EITT 3* **1 FETTET 
Fatih TITI 


( b ) any post equivalent to that of a post mentional in . 

clause ( a ) under a State Electricity Bourd or 2 
semi-Government organisation or a Public Sector 
Undertaking or a University or an Indian Institute 
of Technology ." ; 


MINISTRY OF POWER 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 15th February, 1996 


(b ) sub -rule (3 ) shall be rc-numbered as sub -rule (2 ) ; 


G . S. R , 101 ( E ) . In exercise of the powers conferred by 
Section 4 - B of the Electricity (Supply ) Act, 1949 (54 of 
1948 ) , the Central Government hereby makes the following 
rules to further amend tho Central Eloctricity Authority 
( Tems and Conditions of Service of Chairman gud other 
Members ) Rules , 1988 , namely : 


( c ) sub - rulc ( 4 ) shall be renumbered as sub -rulo ( 3 ) 

and in sub -rule ( 3 ) as so re -numbered tor the word , 
brackets and figure " sub - rule ( 3 ) " , the words , 
brackets and figure " Sub - sulc ( 2 ) " shall be substi 
tuted . 


[Notification No. 12 / 96 / F . No. A -60012 / 1 /93 -Adm . 1] 

T . P . RADHAKRISHNAN , Under Secy. 


1 . ( 1 ) These rules may be called the Central Electricity 

Authority ( Terms and Conditions of Services of 
Chairman and other Members ) Amendmont Rules , 
1996 . 


(2 ) They shall come into force on the date of their 

publicalion in the Official Gazette . 


Note . The principal rules were published in the Gazette 

of India vide No . G . S . R . 123 dated the 27th Feb 
ruary , 1988 and subsequently amended vile GSR 
598 dated the 30th November , 1992, 


- 


- - 
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